Wer nur den lieben Gott läßt walten 



Gottfried August HOMILIUS 
(1714-1785) 
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- Deutsche Staatsbibliothek Berlin (Ost) - Mus. ms. autograph J.L.Krebs 5 
Quellen - Sächsische Landesbibliothek Dresden - Mus. 3031/U/l 

- Bibliotheek Koninklijk Muziekconservatorium Brüssel - Ms. 26.573 
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